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How to clean ALAI 1015 
e Use disposable equipment, when possible. AU Aolulóaalg 610 Jlo 11UAJ CJla o fola Aubl e 
e Clean horizontal surfaces at least twice daily. JWI ode Low UU Lo d9o6VI alaaiVI hij e 
e Clean isolation areas after rest of ward (last). eal hlo (oU Ahi 3s) oI Jj ilo Ahi o 
e Disinfect cleaning equipment after cleaning isolation ward. OJI JjsJI áaial ehi aw AAi lao Hah e 
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Disinfectant 


How to protect yourself while cleaning LO LlATiJI cUi eLo uloa do^ 
e Wear protective equipment (medical mask, eye protection, Lh eoll ii dto ÅU olo) d-5L8gJI cjl JI «IJ « 
clean gown and gloves) before cleaning. cjl TUI (46 (lj t9 9JIlg co11A I 
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